przeżywszy lat 23, po krótkiej chorobie, zasnał w Panu 
dnia 4 Lipca 1559 roku. 


Stroskana matka i siostra zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 A Publiczność na pogrzeb, 
który się odbędzie w Sobotę dnia 6 b. m. o godzinie 6 wieczorem z Dworca kolejowego wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


— Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrafiskiego w Krakowie Czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie. 1889. - 
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